Alfons Sarjusz Skorkowski 


Kanonik katedr, krakowski, 


Pralat przyboczny Ojca S. Piusa IX. 


w 57. roku życia zasnął w Panu 14. grudnia 1862. 


W ciężkim żalu pogrążony brat zmarłego, polecając jego duszę pobożnym modlitwom wiernych 
pograzony 580 p Jar I y y 
a życzliwych jego pamięci, zaprasza Ich na wyprowadzenie ciała 
o godz. 9% rano we środę 17. b. m. 


z domu przezeń zajmowanego przy ulicy Kanonnéj do katedry na Wawel, zkąd po odbytem żałobnóm 
nabożeństwie zwłoki jego na cmentarzu tutejszym złożone zostaną. 


Czcionkami Karola Budweisera w Krakowie. 


